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നമ്പർ 


PART III 
Public Works Department 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. DB-1/2007 -08 ( Vol. II) . 29th March 2010 . 

Tender for pre -qualification and execution of 
the following work is invited by the Superintending 
Engincer , PWD Judicial Buildings Circle , Edappally , 
Ernakulam from financially sound and well experienced 
Registered A Class Contractors /Pirms of Kerala 
Public Works Department who have successfully 
completed atleast one similar work costing 
Rs. 600 lakh or more than 40 % (Forty 
percentage ) of the estimate P . A . c . of work 
during last five years. The application for 
tender schedule should be supported by Certificate 
of prior experience in work obtained from agreement 
authority and tender schedule will be issued only 
to those who satisfy this condition . Tender should 
be submitted so as to reach the undersigned on or 
before 12-5 - 2010 by Registered Post upto 4 p , m . 
(Courier will not be accepted . ) The pre- qualification 
details will be opened on 12 -5 -2010 at 4 . 30 p . m . 
The Technical bid with E . M . D . and Financial 
bid should be submitted in separate cover . Do not 
enclose the EMD with Financial bid . 

Tender No. - 8/ POJSEJ/EKM /2009-10 . 
Nameof Work - Construction of Bicentenary 

Memorial Court Complex at Kozhikode 
1st phase . 


മുൻയോഗ്യതാ നി ർ ന യ ഭ ർ ഘ ാ സ പ ക 
സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, PWD Judicial . ( Sd.) 
Buildings Circle, 

Sapețintending Engineer . 
Edappally, 

(For and on behalf of 
Kochi- 24 . 

the Governor of Kerala ) 


Estimate P . A . C . - Rs . 1500 Lakh . 
E . M . D . - Rs . 50, 000 . 
Brief Description of Work - Cellar + 5 stroried 

building . Total Area - 8404 sq . m . with 
foundation bored cast insitupiles and 
framed superstructure and electrical 

clectronics , firefighting and lift works. 
Cost of tender schedule - Rs . 25 ,000 + VAT. 
Sale of tender documents - 4th , 5th and 6th May 

| 2010 upto 4 p . m , 
Time of completion - 241 months . 

All conditions prevailing in PWD regarding 
pre- qualifications and tenders of work are applicable 
to this tender also . Further details can be had 
from this office during working hours . 

സുപ്രണ്ടിംഗ എഞ്ചിനീയർ ന ാ ത ി ന ാ യ 
കെട്ടിട വിഭാഗം എറണാകുളം ത ന റ ഴ പ്പ റ യു ന്ന 
പവൃത്തിക്ക് സാമ്പത്തിക ശ ഷി ഉ ള ള വ ര ക ം 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനമായ 
600 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി 
യെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനുളളിൽ 
ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുളളവരുമായ പൊ തു മ രാ മ ത്ത 
വകുപ്പിലെ പരിചയ സമ്പന്നരായ എ ക്ലാസ 
ര ജ 1 സ ° 2 റ റ ർ ഡ യ കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും 

പ്രവർത്തിക്കുമുളള ദർഘാസുകൾ മുദ്രവച്ച കവറിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസിനുളള അപേക്ഷ 

യോടൊപ്പം മുൻപരിചയം വ്യ ക ത മാ ക്കു ന്ന 
മുൻയോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബന്ധപ്പെട്ട ഉടമ്പടിവച്ച 
അധികാരികളുടെ) വയ്ക്കേണ്ടതും ഈ വ്യവസ്ഥ 
പാലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ടെണ്ടർ ഷെഡ്യൂളുകൾ 
നൽകുന്നതുമാണ്. 

- ദർഘാസ പ്രമാണങ്ങൾ 2010 മേയ് മാസം 
4 , 5 , 6 എന്നീ തീയതികളിൽ വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ ഈ 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച ഭർഘാസുകൾ 
2010 മേയ് മാസം 12 -ാം തീയതി 24 മണിക്ക 
മുൻപായി രജിസ്റ ർഡ് തപാലിൽ ( കൊറിയർ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) ഇ ഓഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവിധം 
അയച്ചിരിക്കണം. മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4 . 30 - ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ഇ . എം , ഡി . അടക്കം ചെയ്ത ടെക്നിക്കൽ ബിഡും 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡംവെവ്വേറെ കവറുകളിൽ സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്, യാതൊരു കാരണവശാലും ഇ , എം . ഡി . 
ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കരുത്. 
ടെണ്ടർ നമ്പർ - 8 പി , ക്യു . എസ്. ഇ . ജെ . 

ഇ . കെ . എം . 2009 - 10 , 
പ വ ത്തി യു 6 9 2 പ ര - കോഴിക്കോട 

കെ . ശതാബ്ദി സ്മാരക കോടതി സമുച്ചയ 
നിർമ്മാണം -ഒന്നാം ഘട്ടം. 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽതുക- രൂപ 1500 ലക്ഷം. 
നിരതവ്യം രൂപ 50,000 , 
പണിയുടെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം - 6»സല്ല്യാർ 

5 നില കെട്ടിടം, ( പൈൽ ഫൗണ്ടേഷനും 

ഫയിം സച്ചറും) ഇ ല ക ( ടി ന ൽ , 
ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഫയർ ഫയററിംഗ് 

ലിഫ ററ്, ജനറോർ മുതലായവ 
( പതലനിലയുടെ ഏകദേശ വിസ്തീർണ്ണം - 

8404 ച . മീററർ . 
ദർഘാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 25, 000 + 

വില്പന നികുതി, 
പണി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 24 മാസം. 


